6. Grundgesetze der chemischen Verbindung der Stoffe nach Gewicht u. Raum. 23
Stoff	Zeichen	Molek.-Gew. m	spez. Gew. bei 0° und 760 mm Hg	Gaskonst. R
Sauerstoff .... Wasserstoff . . . Stickstoff .... Kohleiioxyd . . . Kohlensaure . . . Wasserdarnpf . . . Met h an	02 H2 N2 CO C02 H20 GEL	32 2,016 (2) 28,08 28 44 2,016 + 16 = 18,016 1603	1,429 0,090 1,254 1,251 1,965 0 716	26,52 420,9 30,13 30,30 19,28 47,1 52 81
Luft ...... Leuchtgas .... Kraftgas ....		29 (28,95) 11,5 22,4—26,9	1,293 0,515 1—1,2	;        29,27 :           73,5 '        39     3ft Oft ---- OU
Fur eine beliebige Gasmenge lautet nach Abschn. 4 die Zustands-gleichung
Setzt man hierin G-. = m (Gewicht von 1 Mol), so ist f iir 0 °, also T=273, und 760 mm Hg, also p = 10333 kg/qm das Volumen y= 22,4 cbm zu setzen. Daher wird
Die Gaskonstante eines beliebigen Gases vom Molekulargewicht m oder einer Gasmischung vom scheinbaren Molekulargewicht m, vgl. Abschn. 5, kann daher aus
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berechnet werden.
Die   relative   Dichte. oder  das Dichteverhaltnis   eines Gase mit Bezug auf Luft vom gleichen Druck und gleicher Temperatur wird
und wegen
fj,
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Das Dichteverhaltnis   eines Gases  in   bezug   auf   Luft   ist   also unabhangig   von   Druck   und  Temperatur   und   eine  jedem   GaseMolekulargewicht berechnen, was be-sonders f (ir Gasmischungen bequem ist. Man erhalt m=22,4 7, also fiir Gasmischungen von bekannter raumlicher Zusammensetzung
